ERRATA 


Bij het Jaarverslag 2015 van de Algemene Rekenkamer 


e In de Inhoudsopgave van het Jaarverslag 2015 wordt toegevoegd “Bijlage 2: 
Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant”. Op pagina 21 wordt het in de 


bijlage aan deze errata opgenomen beoordelingsverklaring toegevoegd. 


De Algemene Rekenkamer merkt op dat de in deze beoordelingsverklaring genoemde 
omissies in de financiële administratie van de Algemene Rekenkamer reeds zijn 
gecorrigeerd. Namelijk de post 4321 Elektriciteit is verlaagd met Afl. 48.910 en de 4702 
Verrekeningen en bijdragen is verhoogd met Afl. 60.300. 

De Algemene Rekenkamer heeft tevens maatregelen genomen om dergelijke omissies in de 
toekomst te voorkomen. Deze maatregelen betreffen het periodiek, per kwartaal, 
afstemmen van de interne kredietbewaking met de centrale financiële administratie van het 
Land. 


